第 3 章操作/《ネルと印刷の基本操作 


3.1 電源スイッチと操作/《ネル 

この項では、電源スイッチと操作パネル上の各スイッチの取り扱い方法およびランプの意 
味について説明します。 

3.1.1 電源スイッチ 

On 側に倒すと電源が入り、プリンターの初期診断テストが行われます。 

その後、初期設定値で連続紙モードが設定されていれば、連続用紙が先頭行位置まで送 
られます。また、単票モードが設定されていれば、単票ランプが点灯します。初期診断テス 
卜で異常を発見すると、点検ランプが点灯し表示部に異常の内容を表示します。この場合、 
InfoPrint 5577 /InfoPrint 5579クイック•ガイドを参照してください。 

Off 側に倒すと電源が切れ、操作パネル上のランプはすべて消えます。 

3.1.2 操作パネル 




印刷可能状態では、印刷スイッ チ、 排出/先頭行スイッ チ、 介微調スイッ チ、 〇微調 
スイツチのみが機能し、その他のスイツチは機能しません。 


プリンターがエラー状態のときには、エラーを回復してから操作します。 

^エラー回復の詳細に関しては 、 InfoPrint 5577 /InfoPrint 5579クイック•ガイドを参照。 
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操作パネル上のスイツチ 


印刷スイッチ 


印刷可能状態（印刷可ランプが点灯しています）と印刷不可状態（印刷可ランプが消えて 
います）とを切り替えます。 

• 印刷可能状態のとき、このスイッチを押すと、印刷可ランプが消え印刷不可状態になり 
ます。 



印刷をしているときは、現在印刷中の行を印刷し終えると、印刷不可状態になります。 


• 印刷不可状態のときにこのスイッチを押すと、印刷可ランプがつき印刷可能状態になり 
ます。単票モードのときは用紙吸入可能状態になります。 

• 排出/先頭行スイッチが押されて連続用紙のミシン目が切り取り位置にあるとき、この 
スイッチを押すと先頭行位置に用紙が戻ります。 

• 単票モードでの用紙づまりのとき、上部カバーが開いているとき、またはエラーを検出 
してブザーが鳴っているとき、このスイッチを押すとブザーが停止します。 

修連続用紙に印字中、点検ランプが点灯し、「001ヨウシテンケン」が表示されて印刷 
が中断しているとき、このスイッチを押すとブザーが停止し、1行印刷して再び印刷不可 
状態になります。繰り返しこのスイッチを押して、論理ページの最終印字位置まで印刷 
することができます。 



上部カバーが開いているとき、このスイッチを押しても印刷可能状態にはなりません。 


排出/先頭行スイッチ 


排出/先頭行 


• 連続紙モ^—ドのとき 

—用紙先端がトラクターの位置にあるとき、このスイッチを押すと用紙が先頭行位置 
まで送られます。 

-用紙が吸入されているとき、このスイッチを押すと用紙のミシン目が切り取り位置 
(カッターがついています）まで排出されます。 

—用紙終了 （End Of Form : EOF ) 状態のとき、このスイッチを押すと、プリンター内部に 
残っている用紙をすべて排出します。 

• 単票モードのとき 

-吸入されている用紙を排出します。 



1. 印字中あるいは上部カバーが開いている状態では、このスイッチは機能しません。 

2. プリンターに初期設定または制御コードによって設定されているページ長と、実 
際に使用している用紙のページ長が異なると、切り取り位置とミシン目が合いま 
せん。 
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介微調スイッチ 


1回押すと用紙が 0.42 mm ( l /60 インチ)順方向に送られます。1秒以上押し続けると連続 
的に用紙を送ります。位置決めスイッチを押さない限りは、他のプリンターのプラテン•ノ 
ブによる手動紙送り操作と同様の効果をもちます。 

制御上の現在位置は変わりません。 

単票モードのとき最終印字位置を超えてこのスイッチが押されると用紙を排出し 
ます。 

印字中は、このスイッチは機能しません。 

下向き印刷の途中で押すと、送り方向が変わるため、印字位置がずれることがあり 
ます。印字位置を確認の上、使用してください。 

^■位置決めスイッチのメモ（3-6ページ）を参照。 



2 . 

3. 


^微調スイッチ 


1回押すと用紙が 0.42 _(1/60インチ)逆方向に送られます。1秒以上押し続けると連続 
的に用紙を送ります。位置決めスイッチを押さない限りは、他のプリン ターの プラテン•ノ 
ブによる手動の紙送り操作と同様の効果をもちます。 

制御上の現在位置は変わりません。 

1. 単票モードのとき用紙の上端から 6.4 mm (0.25 インチ）より上（逆方向）には用紙を 
送りません。 

2. 印字中は、このスイッチは機能しません。 

3. 上向き印刷の途中で押すと、送り方向が変わるため、印字位置がずれることがあり 
ます。印字位置を確認の上、使用してください。 

位置決めスイッチのメモ（3-6ページ）を参照。 



改行スイツチ 


印刷不可状態でのみ機能します。 

用紙を1行分送ります。1秒以上押すと、押しているあいだ、連続的に用紙を送ります。 



1. 上部カバーが開いている状態では連続送りはできません。 

2. 単票用紙の場合、最終印字位置を超えて行送りすると用紙が排出されます。 
排出/先頭行スイッチが押されて連続用紙のミシン目が切り取り位置にあるとき 
も、このスイッチは有効です。このスイッチを押した後でも、排出/先頭行スイッ 
チを押すと連続用紙は先頭行位置に戻ります。 
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改ぺージ■スイッチ改ぺ-ジ 


印刷不可状態でのみ機能します。 

• 連続紙モ^—ドのとき 

-次ページの先頭行位置まで用紙が送られます。出荷時にはページ長が11インチに設 
定されています。 



ページ長は、制御コードによって変更することもできます。 


一排出/先頭行スイッチが押されてミシン目が切り取り位置にあるとき、このスイッチ 
を押すと、次ページのミシン目が切り取り位置まで送られます。 

• 単票モードのとき 

-吸入されている用紙を排出します。 

• ASF 自動モードのとき（自動給紙機構を使用している場合） 

一用紙を吸入します。 

—すでに吸入されている用紙があれば、その用紙を排出し次の用紙を吸入します。 



1. 上部カバーが開いている状態では、このスイッチは操作できません。 

2. トレース•モー ドのとき、 このスイ ツチを押すと、プリン ターの バッファ ー中の デ ー 
夕をすべて印字してから改 ページし ます。 


単票/連続スイッチ 


印刷不可状態でのみ機能します。 

単票モード（単票ランプが点灯している）と連続紙モード（単票ランプが消えている）を切 
り替えます。 


高速印刷スイッチ 


高速印刷 
次項目 


印刷不可状態でのみ機能します。 

高速印刷モ^—ド（「コウソク」と表示されている）と通常速印刷モードを切り替えます。 

このスイッチで高速印刷が設定されている場合、制御コードによって設定された印刷速度 
にかかわりなく、すべて高速で印刷されます。 

通常速印刷が設定されている場合、制御コードによって設定された印刷速度で印刷されま 
す。連続紙モードのとき、印刷不可状態で2秒以上押すと、紙送りローラーが開いて用紙づ 
まりの際用紙を取り除きやすくなります。 



エミュレーシヨンの種類によっては、高速印刷スイッチが機能しない場合があります。 
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紙厚設定スイッチ ^ 


印刷不可状態でのみ機能します。 

用紙厚を自動的に設定する（自動設定）か、任意の位置に固定する（手動設定）かを選択し 
ます。 

^ 3.3 『用紙厚の調整』 （3-13 ページ）を参照。 


取消スイッチ 



印刷不可状態でのみ機能します。 

システム •ュニットに印刷取り消しの要求を出します。実際に印刷が取り消されるかどうか 
は、使用しているソフトウェアによって決められます。 


下段選択スイッチ 


印刷不可状態でのみ機能します。 

各スイッチの下段に表示されているスイッチ機能を働かせるために使用します。下段のス 
イッチ機能が選択されると、「ゲダンキノウ」と表示されます。「ゲダンキノウ」と表示 
されている時は、印字確認、位置決め、前項目、次項目スイッチが機能します。「ゲダンキ 
ノウ」を解除するには、再び下段選択スイッチを押して「ゲダンキノウ」という表示を消 
してください。また、「ゲダンキノウ」が表示されている状態から、印刷スイッチで直接印 
刷可能状態にすることもできます。 



下段選択スイッチを押して、スイッチの下段に表示されている機能を実行する場合 
には、 印刷を終了す るか、または、 印字データを取り消してから行って ください。 


印字確認スイッチ 


下段選択スイッチを押して「ゲダンキノウ」と表示されているときに機能します。 

現在行の1行目に位置確認パターン（口）を1文字印刷します。押し続けていると初期設定で 
設定した最大印字幅で、順に同じパターンを印刷します。 



重要 


プリンターの バッファーに 印字データが残っているときに、印字確認スイッチを 
押すと、以後の印字データが正しく印字されないことがありますので、印刷を終了 
するか、または取り消してから行ってください。 

ノ 
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位置決めスイッチ 


下段選択スイッチを押して「ゲダンキノウ」と表示されている時、機能します。 

このスイッチが押されたときの現在行の位置を、用紙の先頭行位置として記憶します。 
連続用紙の先頭行位置、単票用紙の上向き印刷、および下向き印刷の先頭行位置は、それ 
ぞれ別々に記憶されます。連続紙モードで、排出/先頭行スイッチを押して用紙のミシン 
目を切り取り位置に合わせ、位置決めスイッチを押すと、その位置をミシン目位置として 
記憶します。ミシン目位置は先頭行位置とは別に記憶されます。この値は電源を切った後 
も保持されます。 

単票モードにおいて、用紙がセットされていないときに位置決めスイッチを押すと、単票 
用紙の先頭行位置が用紙先端から約 6.4 mm (1/4 インチ）の位置に設定されます。 

1. 位置決めを行う前に介微調スイッチかラ微調スイッチで送り方向を変えた場合、 
現在行の位置と次の用紙をセットした時の先頭行位置が若干ずれることがありま 
す。 

2 . 位置決めを行う前には、実際には印刷する用紙送りの方向と同じ方向に介微調ス 
イッチか〇微調スイッチで用紙を送って位置合わせを行うようにしてください。 

以下の4つのスイッチは、「印字テスト」、「初期値設定」、「調整」、「トレース機能」、「イン 
ターフェース設定」の操作を行う時に使用します。 

下段選択スイッチを押して「ゲダンキノウ」と表示されている時、機能します。 



前項目スイッチ 


単票/連続 
前項目 


メニュー項目を選択するときに、項目を1つ前の項目に戻します。 


次項目スイッチ 


高速印刷 
次項目 


メニュー項目を選択するときに、項目を1つ次の項目に進めます。 


設定スイッチ 


紙厚設定 
設定 


メニュー項目を設定あるいは実行するときに押します。 


中止スイッチ J 


設定を途中で中止するときに、使用されます。 

このスイッチが押されると、1つ前のメニューに戻ります。 


3-6 InfoPrint 5577設置 • 操作ガイド 



















操作パネル上のランプ 

電源ランプ 


(緑色） 

プリンターに電源が入っているときに点灯します。 


電源 


印刷可ランプ 


(緑色） 

プリンターが印刷可能状態にあるときに点灯します。 


晒可 


単票ランプ 


(緑色） 

用紙モードが単票モードのときに点灯します。 


単票 


点検ランプ 


(黄色） 

プリンターに何らかの問題があるときに点灯します。このランプが点灯している場合、表 
示部にエラー•コードとメッセージが表示されます。 

InfoPrint 5577 /InfoPrint 5579クイック•ガイドを参照。 
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操作パネル上の表示部 

操作パネル上の表示部には次のような情報が表示されます。 
印刷可能状態 


インサツカノウ 


印刷不可状態 



(5577 / ESC/P / PPDS ) 

* エミュレーシヨンが「ジドウセンタク」の場合、 

電源 ON の時点では「5577」と表示されます。 

• プリンターの状況に応じてメッセージを表示します。 

• 「印字テスト」、「初期値設定」、「調整」、「トレース機能」、「インターフェース設定」のと 
きは選択メニュ'—を表示します。 

メッセージについては第6章『メッセージ集』（6-1ページ）を参照。 

ブザー 

以下の状態のときにはブザーが鳴ります。 

• 印字データ受信時にカバーが開いています（カバー開放状態)。 

• 印字データ受信時に連続用紙がありません（用紙切れ)。 

• 単票用紙がプリンターの中につまっています（単票用紙づまり）。 

• プリンター内部に異常が発見されました。 


ブザーを止めるためには、印刷スイッチを押してください。 



初期設定機能により、ブザーが鳴らないようにすることもできます。 
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3.2 印刷の開始と停止 
3.2.1 印刷の開始 


連続用紙を使用する場合には、連続用紙をセットしてから、プリンターの電源を入れます。 



印刷不可状態（印刷可ランプが消えている）のときは印刷スイッチを押します。 

プリンターは印刷可能状態になります。 





冬」 


押一開 


単票モードの場合、用紙がセットされれば自動的に用紙を吸入します。 

その後、システム • ユニットから印刷命令が送られてくると印刷を開始します。 

カバーが開いていたり、用紙切れの場合、その原因を取り除いてから印刷ス 
|/メモ? イッチを押してください。 

点検ランプがつ V 、ている場合は 、 InfoPrint 5577 /InfoPrint 5579クイック* 

ガイドを参照。 
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3.2.2 印刷の停止 


印刷中に、印刷スイツチを押します。 

現在印刷している行を印刷し終えた後、印刷可ランプが消えプリンターは印刷不可状態 
になります。 


印刷可 






印刷 

;インサツカノウ 



■西 

点検 








押一開 
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3.2.3 印刷の取り消し 



プリンターを印刷不可状態にして、操作パネル ■ カバーを開けます。 








電源 

印刷可 

単西 

点検 


曾 

印刷 

インサツカノウ 


L 冬」 

1 




押一開 


2 


取消スイツチを押します。 

印刷を取り消す要求が システム •ユニットに送られます。 


印刷可 
単票 
点検 


5 5 7 7 VI. 00 


微調 


印刷 


排出/先頭行 







取消 






中止 




本 


実際に印刷が取り消されるかどうかはソフトウェアによって決められます。 
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3.2.4 印刷業務終了時の注意 


印刷業務が終了し、プリンターの電源を切るときには、次のことに注意してください。 

• 連続用紙がセットされて！/ヽる場合は、用紙をミシン目で切り、単票モードに切り替えた 
後、連続用紙をトラクターから外してください。 

• 自動給紙機構に用紙が残っている場合は、用紙を取り外してください。 

• トラクターから連続用紙を外した後、トラクターを閉じてください。トラクターが閉じて 
いないと、前面カバーがきちんと閉じず、自己診断機能でエラーを出したり用紙づまり 
などを起こす原因となります。 


用紙をセットしたままにしておくと、用紙がカールして用紙づまりの原因になり 
ます。必ず取り外して、用紙は平らなところに保管してください。 



重要 
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3.3 用紙厚の調整 

最良の印字品質を得るために、用紙厚に応じて印字へッドとプラテン間の距離（ギャップ) 
を調整します。 


印字ヘッド 



用紙厚の調整には、以下の2つのモードがあります。 

• 自動設定モード 

自動設定では、使用する用紙の厚さに応じてプリンターが自動的に印字ヘッドとブラテ 
ン間の距離を設定します。 

• 手動（用紙固定）設定モード 

手動（用紙固定）設定では、操作パネルからの入力によって希望の値に用紙厚を固定し 
ます（ラベル紙、封筒など部分的に紙の厚みが異なるときに使用します)。 

設定可能な範囲は、以下の7通り （ C 02)/9 通り （ D 02) です。 

操作パネル ■ 用紙厚設定値の表示 


1ジドウ 
2カミアツ 
3カミアツ 
4 カミアツ 
5カミアツ 
6カミアツ 
7カミアツ 
8カミアツ 
9カミアツ 


コテイ 
コテイ 
コテイ 
コテイ 
コテイ 


コテイ 
コテイ 
コテイ 



06 

07 ( D 02 のみ) 
08 ( D 02 のみ) 


自動設定モード 


手動（用紙固定）設定モード 
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手動（用紙固定）設定モードの場合には、以下の表を参照して設定してください。 

用紙の連量 （kg) と用紙厚設定表示 


用紙枚数 

1枚 

巨 

( kg ) 

2枚 

( kg ) 

3枚 
巨 

( kg ) 

4枚 
巨 

( kg ) 

5枚 
百 

( kg ) 

6枚 
巨 

( kg ) 

7枚 
百 

( kg ) 

8枚 

( kg ) 

厚さ 

( mm ) 

用紙厚設定値の表示 

オリジナルのみ* 

55 








0.08 

カミアツコテイ_ 

70 








0.10 

カミアツコテイ—〜 __ 

90 








0.13 

カミアツコテイ __ 

110 








0.16 

カミアツコテイ__ ■ 

135 








0.19 

カミアツコテイ __ ■〜 __ 

オリジナル十1 

34 

55 







0.14 

カミアツコテイ—〜— ■ 

70 







0.16 

カミアツコテイ__ ■ 

90 







0.19 

カミアツコテイ ーー ■〜 一 _■■■ 

110 







0.22 

カミアツコテイ__■■〜__■■国 

オリジナル+ 2 

34 

34 

34 

- 

- 

- 

- 

- 

0.18 

カミアツコテイ — ■ 

55 

- 

- 

- 

- 

- 

0.20 

カミアツコテイ — ■■ 

70 

- 

- 

- 

- 

- 

0.22 

カミアツコテイ ー_一 _■■■ 

オリジナル+ 3 

34 

34 

34 

34 

- 

- 

- 

- 

0.24 

カミアツコテイ-■■〜 - ■■国 

オリジナル+ 4 

34 

34 

34 

34 

34 

- 

- 

- 

0.30 

カミアツコテイ _ 

オリジナル+ 5 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

- 

- 

0.36 

カミアツコテイ 06 

オリジナル+ 6 
( D 02 のみ） 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

- 

0.42 

カミアツコテイ 07 

オリジナル+ 7 
( D 02 のみ） 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

0.48 

カミアツコテイ 08 


* 単票用紙では40 kg から、連続用紙では45 kg から使用できます。 


連量：用紙の厚さの単位で四六判 (788 mmX 1091 mm ) の用紙1000枚の重量のことです。 



用紙厚調整機構の特性上、複写紙への印刷時、複写ページに若干の発色が現われるこ 
とがありますが、故障ではありません。 


Im^rtant 


用紙厚設定値が上記最適値より小さい場合はリボン汚れや用紙づまりが発生し 
やすくなり、大きい場合は、印字のかすれが生じ、また印字へッドの春命を短くし 
重要 ます。 
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やむを得ず 0.36 mm ( C 02)/0.48 mm ( D 02) を超える用紙を使用する場合は、印刷不可状態 
で紙厚設定スイッチを押し、「カミアツチョウセイ」と表示させた後、下段選択スイッチ 
を押しながら紙厚設定スイッチを2秒以上押してください。 

以下の5通り （3 通り）の設定が追加されます。 


( C 02 の場合） 

( D 02 の場合） 

ヵミァッ 

コティ07 

カミアツ 

コティ09 

ヵミァッ 

コティ08 

カミアツ 

コテイ10 

ヵミァッ 

コティ09 

カミアツ 

コティ11 

ヵミァッ 

コティ10 



カミアツ 

コテイ11 




カミアツコテイ07〜11 ( C 02) / 09〜11 ( D 02) の範囲では、リボン汚れや用紙づまり等が 
発生しない程度でなるべく小さい設定値（数字）を選択してください。 

1. 以上の設定は、電源を切ると取り消され、次に電源を入れたときには、初期設定値 
で記憶された設定値になります。 

2. 自動設定の場合は、初期設定値の変更により「コタ」、「フツウ」、「ウスク」のいず 
れかを選択することにより、複写紙等の印字濃度を微調整することができます。 

4.1 『初期設定機能』 （4-1 ページ）を参照。 
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設定方法 

紙厚設定の手順を以下に示します。 


(表示部） （表示部) 
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3.4 用紙モードの切り替え 

連続紙モードから単票モードへ、単票モードから連続紙モードへ用紙モードを切り替える 
手順にっいて説明します。 

^自動給紙機構を使用している場合は、 3.7 『自動給紙機構（オプション）の操作』 (3-43 
ページ）を参照。 

3.4.1 連続紙モ _ ドから単票モ_ド 

印刷不可状態になっている （EP 刷可ランプが消えている）ことを確認の上、排出/先頭行 
スイッチを押します。 

印刷済みの連続用紙が排出されますので、ミシン目で切り離します。 

ガイド■プレートを取り付けます。 



ガイド • プレ ー ト 


カッタ 
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^ 操作パネル ■ カバーを開け、単票/連続スイツチを押します。 

^ 連続用紙がトラクターの位置まで逆送りされ、単票ランプがっき、単票モードになります。 

このとき、連続用紙をトラクターから取り外す必要はありません。 


Im^rtant 

重要 


連続用紙を取り外した場合、トラクターの用紙押さえを倒し固定レバーを 
ロックしておかないと、用紙づまりを起こすことがあります。 


ノ 



単票用紙ガイドを用紙ガイドのロック ■ レバーを握りながら用紙に合わせて調整し、用紙 
をセツトします。 


両側の用紙ガイドと用紙のあいだにすき間 (1 mm 程度)を開けてください。用紙 
1/ メモ/ 厚調整が手動（用紙固定)設定モードになっているときは、用紙の厚さに応じて 
設定値を変更してください。 

^"3.3 『用紙厚の調整』（3-13ページ）を参照。 



以上で連続紙モードから単票モードへの切り替えは終了です。操作パネル • カバーを閉じ 
て使用してください。 
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3.4.2 単票モ _ ドから連続紙モ _ ド 


Im^rtant 


重要 


連続用紙を使用する場合はガイド•プレートを外してください。外さないと用紙送 
りが正常に行われな！/、ことがあります。 


ノ 


印刷不可状態（印刷可ランプが消えている）であることを確認します。 

単票用紙が吸入されている場合は排出/先頭行スイツチを押して排出します。 

また、用紙ガイド上にある単票用紙も取り除きます。 


電源 






印刷可 

早 票 

点検 

5 5 7 7 VI . 00 





排出/先頭行 





★ 


2 左右のトラクターを用紙に合わせて調整し、用紙をセツトします。 

用紙厚調整が手動(用紙固定)設定モードになっているときは、用紙の厚さに応 
1/メモ7 じて設定値を変更してください。 

歹 3.3 『用紙厚の調整』 （3-13 ページ）を参照。 
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^ 操作パネル ■ カバーを開け、単票/連続スイツチを押します。 

^ 連続用紙が先頭行位置まで送られ単票ランプが消え、連続紙モードになります。 

上部の用紙ガイドを連続用紙の幅に合わせてください。 

「ヨウシヲトリノゾイテクダサイ」と表示されている場合には、単票用紙ガイド 
P モ/の中の単票用紙を取り除いてください。 


単票 
点検 






5 5 7 7 VI. 00 _ _ 

晷 ||排出/先頭行 





単票/連続 

高速印刷 


取消 




前項目 





春 


以上で用紙モードの切り替えは終了です。 
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3.5 連続用紙の位置合わせ 

この項では連続用紙の左右方向および先頭行位置を調整する手順を説明します。この調 
整は初期設定値で指定したページ長の用紙を使用してください。それ以外の大きさの用紙 
を使用すると位置がずれます。 

プリンターに連続用紙がセットされていない場合は、2 丄 8『連続用紙のセット』 （2-17 ペー 
ジ）の項を参照してセットしてください。 

3.5.1 左右方向の調整 

| 排出/先頭行スイッチを押し、連続用紙のミシン目を切り取りカッター位置に合わせて 

切り取ります。 

単票モードで連続用紙先端がトラクターの位置にある場合は3に進みます。 
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2 印刷不可状態（印刷可ランプが消えている）になっていることを確認し、操作パネル■力 
バーを開け、単票/連続スイツチを押して単票モードにします。 

連続用紙の先頭行位置がトラクターの位置まで逆送りされます。 


電源 
印刷可 

単票 















単票/連続 



取消 




前項目 



中止 


亨 


3 


前面カバーを開け、左右のトラクターの固定レバーを矢印の方向に起こしてロックを外 
します。 
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4 


左のトラクターを最適な位置に移動し、固定レバーを矢印の方向に倒してロックします。 

左のトラクターの下の目盛は用紙位置合わせの目安として使用します。 



5 


用紙に合わせて右のトラクターを移動し、固定レバーを矢印の方向に倒してロックしま 
す。 



重要 


トラクターを強く引レヽて用紙を張ると、印刷するときに用紙が破れることが 
あります。用紙を張りすぎないようにしてください。 


ノ 
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前面カバーを閉じて、単票/連続スイッチを押します。 

プリンターは連続紙モードになり、用紙が先頭行位置まで送られます。 



微調 印刷 


排出/先頭行 





単票/連続 

高速印刷 






前項目 

次項目 






本 




以上で、左右方向の調整は終了です。 

操作パネル • カバーを閉じて使用してください。 
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3.5.2 印字中の左右方向の微調整 



印刷スイッチを押して印刷不可状態（印刷可ランプが消えている）にします。 





印刷 


電源 

印刷可 


インサツカノウ 


♦ 

_西 

点検 L 





押一開 


^ 操作パネル■カバーを開け高速印刷スイッチを2秒以上押します。 

用紙押さえ ローラーが 開きます。 

このとき、「ゲダンキノウ」と表示されていたら下段選択スイッチを押して「ゲダン 
キノウ」を解除してください。 


電源 
印刷可 
単票 
点検 









高速印刷 







次項目 




含 
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^ 前面カバーを開けて、左右のトラクターの固定レバーを起こします。 


固定 レバー 固定 レバー 



A トラクターを手で適当な位置へ移動してから、固定レバーを倒して左右のトラクターを 

ロックします。 

(T 前面カバーを閉じ、印刷スイッチを押します。 



以上で、印刷中の左右方向の微調整は終了です。 
操作パネル • カバーを閉じて使用してください。 
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3.5.3 先頭行位置の調整 

この調整方法は、微調スイッチ(〇/〇)を使用する方法と直値を入力する方法の二通り 
あります。 

納入時は、先頭行位置がミシン目から約 8.5 mm (3 分の1インチ）に設定されています。 

先頭行位置の調整（微調スイッチ方式） 

| 下記の場所に用紙がある場合は、以下のように操作して、用紙を次ページの先頭行位置ま 

で送ります。 

• 連続紙モ _ ドで用紙先端がトラクタ _ の位置にある場合、排出/先頭行スイッチを押 
します。 

• 連続用紙がすでに吸入されている場合、改ページ■スイッチを押します。 

j ft t 印字の途中の場合は、取消スイッチを押してから調整してください。 

重要 

V_ J 


^ 操作パネル■カバーを開け、下段選択スイッチを押します。 

「ゲダンキノウ」と表示されていることを確認します。 
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3 


印字確認スイツチを押します。 

印字確認パターン （□) が印字されます。 



押しているあいだ、連続的に印字します。 



上部カバーの窓から位置確認パターンを見ながら、〇微調スイッチまたは〇微調スイッ 
チを押して最適な位置まで用紙を送ります。 


5 


「ゲダンキノウ」と表示されていることを確認し、印字確認スイッチを押して位置確認 
パタ _ ンを印刷します。 



介微調スイッチと^>微調スイッチは、他のプリン ターの プラテン • ノブによる 
手動紙送りと同様の効果があります。ただし、下記の状態が発生するとこのス 
イッチによる送り量は取り消されます。 

• 用紙が先頭行位置に戻る。 

• 連続紙モードから単票モードに変更される。 

• 電源が切られる。 
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6 


「ゲダンキノウ」と表示されていることを確認し（表示されていない場合には、下段選択 
スイツチを押します)、位置決めスイツチを押します。 

ブザーが鳴り、現在行が連続用紙の先頭行位置として記憶されます。この位置は電源を 
切っても記憶されています。 



「ゲダンキノウ」を解除するには、下段選択スイッチか印刷スイッチを押して 
ください。 


以上で、微調スイッチによる先頭行位置の調整は終了です。 
操作パネル • カバーを閉じて使用してください。 



第 3 章操作パネルと印刷の基本操作 3-29 






















































先頭行位置の調整（直値入力方式） 

J 印刷不可状態（印刷可ランプが消えている）であることを確認し、下段選択スイッチを押 
i します。 

「ゲダンキノウ」と表示されていることを確認します。 



次項目あるいは前項目スイッチを押して、「2シヨキチセッテイ」を表示させ設定ス 
イツチを押します。 


I 源 


印刷可 


2 シヨ キチ セツ テイ 
セツ テイ. キー テ'' スタート 



単票/連続 

高速印刷 

紙厚設定 



前項目 

次項目 

設定 



含^ r 


次項目あるいは前項目スイッチを押して 、 ruSRn :トップマージン」を表示させ、設定ス 
イツチを押します。 







単票/連続 

高速印刷 

紙厚設定 

取消 



印字確認里 


前項目 

次項目 

設定 





春 


广 
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4 


次項目または前項目スイッチを押して、「レンゾクシ TM 」 を選択し、設定スイッチを押 
します。 



印刷 




単票/連続 

高速印刷 

紙厚設定 




前項目 

次項目 

設定 





春 




次項目または前項目スイッチを押して、先頭行位置の量を選択します。 

次項目または前項目スイッチを1回押す毎に約 0.4 mm (60 分の1インチ）移動します。 



重要 




• 機械的な誤差および用紙の状態によっては設定値と実際の先頭行位置 
がずれる可能性がありますので、その場合は設定量を変更してください。 

• 先頭行位置の値をマイナスに調整することは、用紙ジャム、空印字によ 
る印字へッドへの悪影響をおよぼす可能性がありますので極力避けて 
ください。 

ノ 


r : 選択が終わったら、設定スイッチを押します。 

™ ブザーが鳴り、選択した先頭行位置が記憶されます。この位置は電源を切っても記憶され 
ます。 




単票/連続 

高速印刷 

紙厚設定 



前項目 

次項目 

設定 



1 


春 
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7 


調整を終了するには印刷スイツチを押します。 



• 微調スイッチによる先頭行位置の調整は『先頭行位置の調整（微調スイッ 
チ方式)』 （3-27 ページ）を参照。 

• 先頭行位置の調整は印刷途中では行わず、用紙セット時に行ってください。 


以上で、先頭行位置の調整は終了です。 

操作パネル•カバーを閉じて使用してください。 
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3.5.4 ミシン目と切り取り位置の調整 



連続用紙がプリンター内にある状態で排出/先頭行スイッチを押します。 



この機能は、排出/先頭行スイッチでミシン目を切り取り（カッター）位置に近 

设モ 7 づけた場合のみ有効です。 

また、ページ長は、事前に初期設定機能またはページ設定コマンドで実際に使 
用している用紙長に合わせておいてください。 

1 ミシン目を切り取り（カッター）位置に近づけます。 

用紙のミシン目と切り取り位置が合っていない場合は、〇微調スイッチまたは办微調ス 
イッチを押して、ミシン目を切り取り位置に合わせてください。 



±15 mm (36 回分）を超えて調整することはできません。 
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3 


操作パネル■カバーを開け、下段選択スイッチを押します。 

「ゲダンキノウ」と表示されていることを確^:します。 







印刷可 

ゲダンキノウ 













位置決めスイッチを押します。 

ブザーが鳴り、ミシン目位置が記憶されます。この位置は電源を切っても消えません。 
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5 


排出/先頭行スイツチを押します。 

用紙が先頭行位置まで戻されます。 



「ゲダンキノウ」を解除するには、下段選択スイッチか印刷スイッチを押してく 
1/メモ/ ださい。 

以上でミシン目と切り取り位置の調整は終了です。 

操作パネル•カバーは閉じてから使用してください。 
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3.6 単票用紙の位置合わせ 

以下に単票用紙の位置合わせの方法を述べます。 

連続用紙のセットの有無にかかわりなく、トラクターの用紙押さえと固定レバーは必ず倒 
しておいてください。また、プリンターが連続紙モードのときは連続用紙を切り取り（カッ 
ター）位置で切り取り、単票/連続スイッチを押して単票モードにしてください。 

3.6.1 左右方向の調整 

印刷不可状態になっている （ EP 刷可ランプが消えている）ことを確認します。 

印刷ランプが点灯しているときは、印刷スイッチを押してください。 

左の用紙ガイドをロック ■ レバーを握りながら最適な目盛位置に移動します。 



f P マークの左の縦線は第1印字文字の左端の目安を示しています。左の用紙 

ガイドは、必ず p マークよりも左側にしてください。 pT — クよりも右側にす 
重安 ると、用紙がな V ヽ所に印字をして印字へッドの寿命を短くすることがありま 
す。 

^- J 
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左の用紙ガイドに沿って用紙をセットします。右の用紙ガイドをロック ■ レバーを握りな 
がら用紙右端に合うように移動します。 



重要 


左右の用紙ガイドの間隔が狭すぎると用紙が正常に吸入されませんので、 
右の用紙ガイドと用紙右端のあ！/ヽだにすき間 (1 mm 程度)を空けてください。 


ノ 



以上で、左右方向の調整は終了です。 
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3.6.2 先頭行位置の調整 


この調整は、上向き印刷と下向き印刷の各々に対して設定することができます。 

調整方法は、微調スイッチ(公/办)を使用する方法と直値を入力する方法の二通りあります。 
納入時の先頭行位置は、用紙先端から約 6.4 mm (4 分の1インチ）にセットされています。 

先頭行位置の調整（微調スイッチ方式） 

位置決めを行う前に^>微調スイッチかサ微調スイッチなどで送り方向を変えた場合、 
1/^モ/ 現在行の位置と次に用紙をセットした時の先頭行位置が若干ずれることがあります。 

位置決めを行う前には、実際に印刷する用紙送りの方向と同じ方向に介微調スイッ 
チか〇微調スイッチで用紙を送って位置合わせを行うようにしてください。 

J 単票用紙をセットして、印刷不可状態（印刷可ランプが消えている）で下段選択スイッチ 

1 を押します。 

「ゲダンキノウ」が表示されていることを確認します。 



， 印字確認スイッチを押します。 

▲ 位置確認パタ-ン （□) が印字されます。 



押しているあいだ、連続的に印字します。 


印刷可 


点検 



ゲダンキノウ 


會微調 





排出/先頭行 



改行 



高速印刷 

紙厚設定 

取消 




前項目 


設定 
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上部カバーの窓から位置確認パターンを見ながら、改行スイッチおよび〇微調スイッチ 
または〇微調スイッチを押して、最適な位置まで用紙を送ります。その後、「ゲダンキ 
ノウ」と表示されていることを確認し、印字確認スイッチを押して印字位置を確認します。 



「ゲダンキノウ」と表示されていることを確認し（表示されていない場合には、下段選択 
スイツチを押します)、位置決めスイツチを押します。 

ブザーが鳴り、現在行が単票用紙の先頭行位置として記憶されます。 



単票モードで単票用紙がプリンターにない状態で位置決めスイッチを押すと、 
1/メモ，先頭行位置が用紙先端から約 6.4 mm (4 分の1インチ）の位置にセットされます。 


連続紙モードの先頭行位置とは別に記憶され、この値は電源を切っても記憶されていま 
す。用紙の先端から先頭行位置までの距離が長すぎると、用紙の大きさによっては印刷さ 
れず用紙が排出される場合があります。 

「ゲダンキノウ」を解除するには、下段選択スイッチか印刷スイッチを押 
してください。 

用紙の先端から先頭行位置までの距離が長すぎると、用紙の大きさによっ 
ては、印刷されず用紙が排出される場合があります。 



以上で、微調スイッチ(〇/^»による先頭行位置の調整は終了です。 
操作パネル•カバーは閉じてから使用してください。 
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先頭行位置の調整（直値入力方式） 

f 印刷不可状態（印刷可ランプが消えている）であることを確認し、下段選択スイッチを押 

i します。 

「ゲダンキノウ」と表示されていることを確認します。 


電源 
印刷可 

点検 



t 微調 


排出/先頭行 


rn 



高速印刷 


取消 












， 次項目あるいは前項目スイッチを押して、「2シヨキチセッテイ」を表示させ、設定ス 
イツチを押します。 



微調 印刷 


排出/先頭行 



単票/連続 

高速印刷 

紙厚設定 



前項目 

次項目 

設定 

中止 




春 


广 


3 


次項目あるいは前項目スイッチを押して、 ruSRn :トップマージン」を表示させ、設定ス 
イツチを押します。 



印刷 


排出/先頭行 





単票/連続 

高速印刷 

紙厚設定 





前項目 

次項目 

設定 





春— 


广 
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次項目あるいは前項目スイツチを押して、上向き印刷の場合は「タンピヨウ T TMJ を、下 
向き印刷の場合は「タンピヨウ i TM 」 のいずれかを選択し、設定スイッチを押します。 



『微調 

印刷 






単票/連続 

高速印刷 

紙厚設定 




前項目 

次項目 

設定 





春 




次項目または前項目スイッチを押して、先頭行位置の量を選択します。 

次項目または前項目スイッチを1回押す毎に約 0.4 mm (60 分の1インチ）移動します。 



重要 




• 機械的な誤差および用紙の状態によっては設定値と実際の先頭行位置 
がずれる可能性がありますので、その場合は設定量を変更してください。 

• 先頭行位置の値をマイナスに調整することは、用紙ジャム、空印字によ 
る印字へッドへの悪影響をおよぼす可能性がありますので極力避けて 
ください。 

ノ 


r : 選択が終わったら、設定スイッチを押します。 

™ ブザーが鳴り、選択した先頭行位置が記憶されます。この位置は電源を切っても記憶され 
ます。 



排出/先頭行 



単票/連続 

高速印刷 

紙厚設定 



前項目 

次項目 

設定 



1 


春 
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印刷スイッチを押して、■整を終了します。 

先頭行位置の調整は微調スイッチによる方式 （ 『先頭行位置の調整(微調ス 
イッチ方式)』 （3-38 ページ）参照）でも可能です。 

ただし、用紙の上端より約一 25.4 mm から約254 mm の範囲以外の値は設定 
できません。 

用紙の先端から先頭行位置までの距離が長すぎると、用紙の大きさによっ 
ては、印刷されず用紙が排出される場合があります。 

以上で、先頭行位置の調整は終了です。 

操作パネル•カバーは閉じてから使用してください。 
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3.7 自動給紙機構（オプション）の操作 

3.7.1 _動給紙モ_ドと手差し給紙モード 

プリンターに自動給紙機構を取り付けた場合にも用紙を一枚ずつ手で差し込んで印刷す 
ることができます。この一枚ずつ手で差し込むときのモードを手差し給紙モード、自動給 
紙機構を使用したときのモードを自動給紙モードと呼びます。 

自動給紙モード（ガイド-プレートが「自動」の位置に倒れている） 

自動給紙機構が働き、ホッパー • サポート上に収容されている用紙が一枚ずつプリンター 
本体に送られる状態にあります。自動給紙モードで印刷すると印刷済みの用紙は、自動給 
紙機構のスタッカー.プレートに排出されます。 

連続紙モ^—ドで印刷すると、印刷済みの連続用紙は自動給紙機構上部を通りプリンタ^—の 
背面に排出されます。この際、自動給紙機構のスタッカー • プレートを後方に倒してくださ 

い0 



単票用紙 連続用紙 
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手差し給紙モード（ガイド■プレートが「手動、用紙補給」の位置にある） 

自動給紙機構が働かない状態にあり、自動給紙機構のないプリンターで印刷作業を行って 
いる場合と同じです。用紙は自動給紙機構の前部の用紙ガイドに沿って一枚ずつ手で差し 
込んでください。手差し給紙モードで印刷すると印刷済みの用紙は自動給紙機構の用紙ガ 
イドに排出されます。 

連続紙モードで印刷すると、印刷済みの連続用紙は用紙ガイドに沿って排出されます。 
排出/先頭行スイッチを押して、ミシン目切り取り（カッター）位置でミシン目を切り取る 
ことが可能です。 
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3.7.2 用紙のセツト 


用紙ガイドへのセット 

2 ガイド■プレートを手動の位置に起こします。 

I 用紙を吸入しているときにはガイド•プレートを動かさないでください。 

Imp V ant 用紙がつまったり印刷がうまくいかなくなる場合があります。 

重要 

V_ ) 



用紙ガイド 
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用紙ガイドに沿って差し込みます。 



1. 用紙を入れにく V ヽ場合は少し下に押し込んでください。 

2. 用紙厚調整が手動（用紙固定）設定モードのときは、用紙に合わせて用紙厚 
を設定してください。 

^ 3.3 『用紙厚の調整』 （3-13 ページ）参照。 


__ 



以上で、用紙ガイドへの用紙のセットは完了です。 
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自動給紙機構へのセット 

単票用紙を自動給紙機構にセットする手順を説明します。 

I 印刷スイッチを押して、印刷不可状態（印刷可ランプが消えている）にします。 

用紙厚は自動で設定されますが、手動（用紙固定）設定モードの場合には、^ 3 3.3 『用紙 
厚の調整』 （3-13 ページ）を参照。 

J ガイド ■ プレートを用紙補給の位置に起こし、スタツカー■プレートを手前に倒します。 



つ 用紙をさばいた後、ふちをそろえます。用紙を用紙ガイドにのせ、左右のホッパー■ガイド 
^ で軽くはさみます。 

用紙の量は、左ホッパー•ガイド内側の赤い線を超えないようにしてください。 
モ/連量55 kg 用紙では、約240枚以下です。 



ホッパー， ガイド 
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用紙の左右の端とホッパー■ガイドとの間にすき間がないことを確認します。 

特にハガキ等のような厚くてサイズの小さい用紙の場合、用紙が斜めに送られることを 
防ぐため確実にガイドに合わせてください。 

ロック.レバ'一を後方に倒してホッパ'— • ガイドをロックしてください。 


r 



重要 




1. 用紙の枚数が少ない場合、ホッパー•ガイドで強くはさむと用紙が曲がり 
正しくセットできません。用紙は常に平らにセットしてください。 

2. ホッパー•ガイドがロックされていないと、用紙送りに支障をきたすこと 
があります。 

ノ 



^ ホッパー■ガイドにのせた用紙の上端を図のように軽くたたいてそろえます。 




の操作を行うと、用紙が正しく送り出されます。 
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スタツカー ■ プレートを立てて、ガイド ■ プレートを自動の位置に倒します。 



以上で、用紙のセットは完了です。 
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3.7.3 用紙モードの切り替え 

自動給紙機構をセットしたまま連続用紙に印刷できますが、次に述べるように、用紙の取 
り扱いが変わる場合には、その項目に従ってください。 

• 単票用紙から、連続用紙の使用に変えたい場合『単票モードから連続紙モード』（本ペー 
ジ）へ進んでください。 

• 連続用紙から単票用紙の使用に変えたい場合、『連続紙モードから単票モード』 (3-53 
ページ）へ進んでください。 

• 連続用紙の排出箇所をプリンターの上面から背面へと変更したい場合、『連続用紙の排 
出箇所の変更（上面から背面)』（3-56ページ）へ進んでください。 

• 連続用紙の排出箇所をプリンターの背面から上面へと変更したい場合、『連続用紙の排 
出箇所の変更（背面から上面)』（3-57ページ）へ進んでください。 

単票モードから連続紙モ _ ド 

J 連続用紙をセットします。 

^ セットの方法については、 2.1.8 『連続用紙のセット』 （2-17 ページ）を参照。 
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印刷スイッチを押し、印刷不可状態（印刷可ランプが消えている）になっていることを確 
認してから、単票/連続スイッチを押します。 

単票ランプが消え、連続紙モードになります。 


晒可 


点検 


5 5 7 7 VI. 00 



(連続用紙をプリンタ _ の背面に排出する場合） 

ガイド■プ レー トが自動の位置に戻っていることを確認し、スタ ツカー ■プ レー トを斜め上 
に引き上げ後方に倒します。 
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(連続用紙をプリンター上面から排出する場合) 
ガイド■プレートを手動の位置に起こします。 



以上で、単票モードから連続紙モードへの変更は完了しました。 
操作パネル • カバーは閉じてから使用してください。 
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連続紙モードから単票モード 


2 プリンターが印刷不可状態（印刷ランプが消えている）であることを確認します。 

1 連続用紙がプリンター本体の背面から排出されている場合には、操作パネル■カバーを開 
け、改ページ■スイツチを押して印刷済みの用紙を背面に排出し連続用紙をミシン目で切 
ります。 


改ページ 


連続用紙がプリンター上面より排出されている場合には、排出/先頭行スイッチを押し 
て用紙をプリンターの切り取り位置まで排出し、ミシン目で切ります。 
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単票/連続スイツチを押します。 

単票ランプが点灯します。 



単票/連続スイッチを押すと用紙先端がトラクターまで戻されます。このとき、 
連続用紙は約2ページ分戻されます。用紙が切られていないと、用紙先端を検 
出できないため、単票ランプは点灯しません（連続紙モードのまま)。再度、単票 
/連続スイッチを押すと、同じ操作を繰り返します。 


晒可 

単票 





単票/連続 

古逆印刷 





前項目 

春 




5 5 7 7 VI. 00 
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ガイド■プレートを次のようにセツトします。 

♦単票を自動給紙する場合には、スタッカー•プレートを戻しガイド•プレートを自動の 
位置に倒してください。 



スタツカー • プレート 


• 手で差し込む場合には、スタッカー•プレートを戻しガイド•プレートを起こし、手動の 
位置にしてください。 



ガイド • プレート 


以上で、連続紙モードから単票モードへの変更は完了しました。 
操作パネル•カバーは閉じてから使用してください。 
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連続用紙の排出箇所の変更（上面から背面） 

1 排出/先頭行スイツチを押して、連続用紙を排出し、ミシン目で用紙を切ります。 



1 排出/先頭行スイツチを押します。 

_細讎まで臟が戻されます。 

^ ガイド■プレートを自動の位置に倒します。 

スタッカー•プレートを斜め上に引き上げ後方に倒してください。 


スタ ツカー_プレー ト 



以上で、上面から背面への排出箇所の変更は終了しました。 
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連続用紙の排出箇所の変更（背面から上面） 

2 プリンターが印刷不可状態（印刷可ランプが消えている）であることを確認します。 
1 連続用紙をプリンターの後のミシン目で切ります。 



単票/連続スイツチを押します。 

単票ランプが点灯し、さらに連続用紙の先端がトラクターの位置に戻ります。 

再び、単票/連続スイッチを押してください。単票ランプが消え、連続紙モードになりま 
す。 
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スタツカー ■ プレートを民し、ガイド ■ プレ_卜を手動の位置に起こします。 



以上で、連続用紙の排出箇所のプリンター背面から上面への変更は完了しました。 
操作パネル • カバーは閉じてから使用してください。 


3-58 InfoPrint 5577設置.操作ガイド 








3.8 用紙づまり除去 



以下イラストは 5577- D 02 のものを掲載しています。 5577- C 02 の場合も手順は同じで 
す。 


3.8.1 連続用紙づまり 

この項では、連続用紙がプリンターの中につまった場合の、用紙の取り除き方を説明しま 
す。 

2 印刷スイッチを押して印刷不可状態（印刷可ランプが消えている）にします。 

フ 連続用紙をプリンタ _ の前後で切り離します。 



操作パネル■カバーを開け高速印刷スイッチを2秒以上押し続けます。 

紙押さえローラーが持ち上がり、用紙の除去がしやすくなります。 


電源 


關可 
単票 


点検 



t 微調 印刷 







高速印刷 







次項目 




本 
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上部カバーを開けて、印字ヘッドを左端または右端へ移動します。 



/ i \ 印字へッドが高温になっている場合がありますので、印字へッドの金属 
部分には触らないように注意してください。 




521 左右のトラクターの用紙押さえを開き、用紙をトラクターから外します。 
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用紙づまりが起きた場所が 

印字へッドより下方の場合は^(本ページ）へ、 

印字ヘッドより上方の場合は8 (3-62 ページ）へ、 

進みます。 


印字ヘッド 



(印字へッドより下方で用紙がつまった場合） 

連続用紙を手前に静かに引き、用紙をすべて取り除きます。 
9 (3-62 ベージ）へ進んでください。 
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(印字へッドより上方で用紙がつまった場合） 

連続用紙をプリンター後方から静かに引き、用紙をすべて取り除きます。 

インク • リボンのために用紙が取りにくい場合は、インク • リボン•カートリッジを取り外 
してから用紙を取り除いてください。 

インク•リボン•カートリッジの取り外し•取り付けは、2丄4『インク•リボン•カー 
トリッジの取り付け方』 （2-5 ページ）および 2.1.5 『インク.リボン•カートリッジの 
取り外し方』 （2- 12ページ）を参照。 



Q ちぎれた用紙などがプリンターの内部に残っていないことを確認してから、上部カバー 
J を閉じます。 

jn 用紙づまり除去の確認のために、印字テストを行います。 

^ ^印字テストの手順は付録 c 『自己診断機能』 （ c - i ページ）を参照。 

以上で、連続用紙づまりの除去は終了です。 

印字テストが正しく行われなかった場合は、もう一度、プリンター内部に用紙が残ってい 
ないか調べてください。また、インク•リボン•カートリッジが正しくセットされているかど 
うか確認してください。インク•リボン•カートリッジが外れていると、印字テストが正しく 
行われません。 

用紙がすべて取り除かれた後も印字テストが行われず、プリンターの機能が回復しない場 
合は、^" InfoPrint 5577 /InfoPrint 5579クイック•ガイドを参照。 
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3.8.2 単票用紙づまり 

この項では、単票用紙がプリンターの中につまった場合の、用紙の取り除き方を説明しま 
す。プリンターに単票用紙がつまると点検ランプがつき、「001ヨウシテンケン」と表示 
されます。自動給紙機構が装着されている場合には、 3.8.3 『自動給紙機構装着時の 
用紙づまり』 （3-66 ページ）を参照。 

1 上部カバーを開けて、印字へッドを左端または右端へ移動します。 


yj \ t 音印字へッドが高温になっている場合がありますので、印字へッドの金属 
部分には触らないように注意してください。 



1 つまった用紙の上端が出ている場合は、用紙を上へ静かに引き抜きます。 

用紙を取り除くことができた場合は、』 （3-64 ページ）へ進みます。 

プリンターの内部で用紙づまりを起こしている場合は^ (3-64 ベージ）に進みます。 
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単票用紙がすべてプリンターの内部に入っている場合は、上部カバーを開け単票用紙を 
引き抜きます。 

インク • リボンのために用紙が取りにくい場合は、インク • リボン•カートリッジを取り外 
してから用紙を取り除いてください。 

インク•リボン•カートリッジの取り外し•取り付けは、2丄4『インク•リボン•カー 
トリッジの取り付け方』 （2-5 ページ）および 2.1.5 『インク.リボン•カートリッジの 
取り外し方』 （2- 12ページ）を参照。 

ちぎれた用紙などがプリンターの内部に残っていないことを確認してから、上部カバー 
を閉じます。 

印刷スイッチを押します。 

点検ランプが消え、印刷可ランプが点灯することを確認します。 

単票ランプが点灯していることを確認して、単票用紙ガイドを用紙に合わせて調整し、用 
紙をセットします。 


3 

4 

5 

6 
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印字テストを行います。 

^印字テストの手順は付録 C 『自己診断機能』 （ C -1 ページ）を参照。 


以上で、単票用紙づまりの除去は終了です。 

印字テストが正しく行われなかった場合は、もう一度、プリンター内部に用紙が残ってい 
ないか調べてください。また、インク•リボン•カートリッジが正しくセットされているかど 
うか確^^してください。インク•リボン•カートリッジが外れていると、印字テストが正しく 
行われません。 

用紙がすべて取り除かれた後も印字テストが正しく行われず、プリンターの機能が回復し 
な^/ヽ場合は 、 InfoPrint 5577 /InfoPrint 5579クイック•ガイドを参照してください。 
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3.8.3 自動給紙機構装着時の用紙づまり 

ホッパー■ガイド部分からプリンターに入りかけて止まっている場合 

2 印刷スイッチを押して、印刷不可状態（印刷可ランプが消えている）にします。 

2 ^ 用紙を後方に静かに引き出します。 



^ 印刷スイッチを押します。 

^ 他に用紙づまりがなければ、点検ランプと「001ヨウシテンケン」表示が消え、印刷可 

ランプがつきます。 

点検ランプが消えない場合、またはホッパー•ガイド付近に用紙づまりがない場合は、プリ 
ンターまたは自動給紙機構の内部に紙片が残っています。 

『プリンターまたは自動給紙機構の内部でつまっている場合』 （3-67 ページ）へ進んでくだ 
さい 0 
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プリンターまたは自動給紙機構の内部でつまっている場合 


J 印刷スイッチを押します。 

^ブザ-が止まります。 

1 プリンターの上部カバーを開けて用紙を取り除きます。 

取り除きにくい場合または点検ランプがついている場合は、電源スイッチを切ってくだ 
さい。 

， ケーブル■プラグの奥のリングをつかみ、プラグを引き抜いてください。 


Im^rtant 

重要 


V 


プリンター本体の電源スイッチを入れたままコネクターの抜き差しをする 
と、プリンター本体および自動給紙機構のロジック • カードが破損すること 
があります。コネクターの抜き差しは電源スイッチを切ってから行ってくだ 
さい。 
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スタ ツカー ■プ レー トを取り外します。 



^ 自動給紙機構を引き上げて取り外します。 
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プリンター本体の上部カバーを開けて、印字ヘッドを左端または右端に移動し、つまって 
いる用紙を取り除きます。 

インク•リボンのために用紙が取りにくい場合はインク•リボン•カートリッジを取り外し 
てから用紙を取り除いてください。 

インク•リボン•カートリッジの取り外し•取り付けは、2丄4『インク•リボン•カー 
トリッジの取り付け方』（2-5ページ）および2丄5『インク.リボン•カートリッジの 
取り外し方』（2-12ページ）を参照。 


$音印字へッドが高温になっている場合がありますので、印字へッドの金属 
部分には触らないように注意してください。 


印字ヘッド 



y 紙片がプリンター本体にも自動給紙機構にも残っていないことを確認した後、自動給紙 
機構をプリンター本体にセットしてケーブル■プラグを差し込みます。 

8 電源スイッチを入れます。 

〇 用紙をセットし、印字テストを行います。 

正常に作動することを確認します。 

^印字テストは、付録 C 『自己診断機能』 （ C -1 ページ）を参照。 

以上で、用紙づまりの除去は完了しました。 
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3.9 パワ_セ_ブモ_ドの表示 

InfoPrint 5577シリアル.プリンターは、静止状態が5分間続くとパワーセーブモードに自動 
的に切り替わり、待機時電力を削減します。この時、表示部に「パワーセーブチュウ」と表 
示されます。 



微調 


印刷 


辱 


排出/先頭行 



パワーセーブモー ドは、以下の場合、自動的に解除されます。 

• システムからデータが送られて来た時 

• 操作パネルのスイッチを押した時 

• 単票モードで、手差しガイドに単票用紙を揷入した時 

ただし、以下の場合は、5分を超えてもパワーセーブモードには切り替わりません。 
• エラー 表示がされている時 
• 初期設定の途中にある時 
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